Materials, Supplies, & Cutting Diagram No. 156 

Curved-Front Wall Cabinet 


A 

Top Rails (2) 

¥4 x 2 V 2 - 5 ¥4 

B 

Bottom Rails (2) 

¥ 4 xl- 5 ¥a 

C 

Front Stiles (2) 

¥4 x 1 % - 29 

D 

Rear Stiles (2) 

¥ 4 x 2 - 29 

E 

Side Panels (2) 

¥4 x 5% - 20 V 2 

F 

Front Molding (2) 

1x174-29 

G 

Dividers (3) 

¥tx 10-19 rgh. 

H 

Top/Bottom Panels (2) 

¥ 4 xU -21 7 /2 

1 

Door Staves (6) 

% x 3 - 24 rgh. 

J 

Drawer Front (1) 

1 ¥4 X 4% - 17 7 /2rgh. 

K 

Drawer Back (1) 

7/2 x 3% - 1 57/4 

L 

Drawer Sides (2) 

7/2 X 4¥ 8 - 87/4 

M 

Drawer Bottom (1) 

'/4 X 7% - 1 5'/4 


N Drawer Guides (2) 

O Back Panel (2) 

P Back Stiles (2) 

Q Back Center Divider (1) 

R Shelf (1) 

S Hanging Cleat (1) 

• (31) #6 x 1 VZ Fh Woodscrews 

• (4) V4" Spoon-style Shelf Pins 

• (2) ¥4"- dia. Antique Brass Knobs 
•(1)1 -dia. Antique Brass Knob 

• (1 pr.) V/2" Antique Brass Wrap-Around Hinges w/Screws 

• (2) 1 ¥4“ Brass Ball Catches 


¥w x 1 - 7 Z32 
V2 x 7% - 29 
V 2 x 2 x 29 
J /2X 1'/ 2 - 29 
7) X 9 - 18% rgh. 
&X 1% - 18J6 


3 U“ x 70"- 96" Mahogany (6.7 Bd. Ft.) 
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3 A" x 6 "- 96" Mahogany (4.0 Bd. Ft.) 
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V 2 " x 10"-96" Mahogany (6.7 Sq. Ft.) 
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1 3 A" x 5" - 48" Mahogany (3.3 Bd. Ft.) 



1“ X 6 / 2 "- 72" Mahogany (4.1 Bd. Ft.) 
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